K 障かな!？ 


修理を依頼する前に、この表でご確認ください。 

直5ないときは、お買い上げの販売店へご相談ください。 



♦ 電池び消耗していませんか？ 

(与2ぺージ） 

• " E " び表示されていませんか？ 
(新しい電池に交換してください） 

• 電池の©©を逆に入れていませんか？ 
(=^2ぺージ） 

• 電源を電池に切換えるとさ、 

AC アダプターの プラグを本機から 
はずしていますか？ 

• ホールドになっていませんか？ 

(与3ぺージ） 


録音ができない 


インサイドホン使用時 
聞こえない/ 
ジャリッ!と 
音がする 


再生速度が 
遅い • 速い 


雑音が聞こえる 


をな仕様 


>カセツトテープのつめび折れて 
いませんか？ （^5 ぺージ） 


I プラグは奥まで入っていますか？ 
(奥までグッと差し込む） 

プラグび巧れていませんか？ 
(プラグを拭さ取る） 


> [標準/2倍]び録音時と同じ f ー ドに 
なっていますか？ 

>スピードコント□ールつまみを回し 
ていませんか？ 


>携帯電話と本機を近づけて使って 
いませんか？ 


トラック方式 
録音方式 
消去方式 
モニター 方式 


ステレオ 
AC バイアス 
直流消去 
バ U アブル 


周波数節囲(ノーマルポジション） 


再生 

録音 

入力端子 
マイク 

出力端子 

へツドホン 
スピーカー 


: 40 - ] 4000 Hz 
: 70 - 7000 Hz 

: 0.6 mV (2 日日- 600 Q ) 

(ステレオ M 3 ジャック、プラグインパワータイプ） 

: 80 Q (ステレオ M 3 ジャック） 

:3.6 cm 丸型40 XS 


実用最大出力(乾電池使用時） 


へッドホン 
スピーカー 
電源 
乾電池 
外部電源 
寸法 
最大外形寸法 
本体寸法 
質量 

電池持続時間 


:1 .5 mW + 1 .5 mW 
: 450 mW + 450 mW 

: DC 3 V (単3形乾電池個） 

: DC 3 V 访リ売り AC アダプター RP - AC 3] 目使用） 

1 12.5 ( W ) X 85.5 ( H ) X 37.0 ( D ) mm 

111.5 ( W ) X 81.3 ( H ) X 34.8 ( D ) mm 

約 S 28 g (乾電池含む)/約] 92.7 g (乾電池含まず） 


\使用条件 
使用乾電池 

録音 

再生 

インサイドホン 
(へッドホン)使用 

スピーカー 使用 

ナショナルネオ《黒》 
乾電池 （ R 6 PU ) 

約別き間30分 

約7時間30分 

約別寺間 

パナソニックアルカ U 
乾電池 ( LR 6) 

約] 8時間 

約2別寺間 

約1別寺間 


>電池持続時間は、使用条件によって短くなる場合びあります。 
>性能向上のため仕様を変更することびあります。 


Panasonic 


取扱説明書 

ステレオカセツトレコーダー 



品番 RQ - L 470 


fh 手に使って上手に節電 


感 


[保証書付き 


PRINTED WITH 

SOYINK 


この取扱説明書の印刷には、植物性 
大豆油インキを使用しています。 

お買い上げいただき、まことにありびとうございました。 
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

特に r 安全上のご注意」（日ページ）は、ご使用前に必ずお読みい 
ただき、安全にお使いください。 

お読みになったあとは、大切に保管し、必要なとさにお読みくだ 
さい。保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を必ず 
確かめ、販売店からお受け取りください。 

松下電器産業株式会社ネットワーク事業グループ 

〒已7 1-8 已04大阪府門真市松生町1番1已号 
© 2003 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社） 

All Rights Reserved. RQTT 0563-4 S 

H1203KA4025 


Panasonic 


! V " ナソニツク音響製品保証書 

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 
本書裏面記載内容で無料修理を巧うことをお約束するものです。 
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載して 
おります。お客様の個人情報に関するお問合せは、お買い上げの 
販売店にご相談ください。詳細は裏面をご参照ください。 


品 

番 

RQ - L 470 

保証期間 

お買し、上げ日か 5本体1年間 

お買い上げ日 

年月日 

お 

客 

様 

ご住所 

お名前 

様 

電話 （ 

) - 


住所 

* 氏名 


販 




売 




店 




V 

電話 （ 

) - ノ 


停止時の消費電力：約]. 3 VV ( AC のとき） 


松下電器産業株式会社 
パナソニック AVC ネットワークス社 
ネットワーク事業グループ 

〒己 7]-8 己04大阪府 P 3 真市松生田蚕]己号 TEL (06) 6908-1551 
ご販売店さまへ※印欄は必ず記入してお渡しください。 














































































さ部のち前 



〇早送り/キュー 
©巻戻し/レビュー 
® 停止 
©再生/反転 
@開< (カセットふた) 
® ホールド 
〇録音 
@録音ランプ 


® 内蔵マイク 
巧)一時停止 
® VOS 
© A-BIJ ピート 
©カウンター U セット 
巧)録音モード標準/2倍 
©表示部 


©が部電源 DC IN 3V 
端子 

© へッドホン端子 
©マイク（プラグイン 
パワー）端子 


巧)音量つまみ 
® スピーカー 
® スピード コント□-ル 
つまみ 


/ 化料イ巧里巧す> 

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期 
間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 

(イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離し 
た本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。 
(口）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 

お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近く 
の修理ご相談窓口にご相談ください。 

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれな 
い場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。 

4. 保証期間内でも义の場合には原則として有料にさせていただきます。 
(イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 

(口）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障 
及び損傷 

(ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、 

ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、 
周波数）などによる故障及び損傷 
(二）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 

(ただし、ポータブル CD プレーヤーなどの車載を目的とした 
機器を車両に搭載された場合は無料） 

(ホ）一般家庭用な外（例えば、業務用など）に使用された場合の 
故障及び損傷 

(へ）本書のご添付がない場合 

(卜）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない 
場合、あるいは字句を書き替えられた場合 
(チ）持込修理のが象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は 
お客様の負担となります。また、出張修理を行った場合には、 
出張料はお客様の負担となります。 

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 

6. 本書は再発巧いたしませんので大切に保管してください。 

7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照くだ 
さい。取扱説明書に記載がない場合は、同栖別紙の一覧表をご参照ください。 

修理メ f 、 

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の 
無料修理ザ応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく 
場合がございますのでご了承ください。 

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を 
お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して 
いる者（保証責イ壬者）、及びそれな外の事業者にザするお客様の法律上 
の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理に 
ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相 
談窓口にお問い合わせください。 

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱 
説明書の保証 とアフターサービス 欄をご覧く ださい。 

《This warranty is valid only in Japan. 



付属品を巧認 


〇単 3 お乾電池 2 本 〇インサイドホン （RFEV333P-HT) 



〇八ンドストラップ 

(RKHT0009-K) 



付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。 
かっこ内は、買い替え時の品番です。 



電源を準備する 


単3お乾電池（付属） 電池持続時間=> 1ぺージ「主な仕様」) 



♦再生中の音びひずむ状態になったら、電池の交換時期です。 

• 充電式電池をお使いの時には、 Panasonic の充電式電池をお 
すすめします。尚、使用済みの電池は貴重な資源を守るために 
廃棄しないで U サイクル協力店へお持ちください。 

■電池残量 


多い 少ない 

け#,; 卡 ん_ 今 ん A 今-亡こ- 

滅後、しばらくすると電源び切れます。^ 


♦操作状況により表示びちらついたり、減ったりすることびあ 
ります。 

*" E " び表示されると動かなくなりますび、故障ではありません。 
新しい電池に交換してください。 



AC アダプター (別売り） 



外部電源 
II /DC IN 3 V 

レ^ 


能お各 H^z 


必ず専用品 ( RP - AC 31 B ) 
をお使い < ださい。 


>節電のため長期間使用しないとさは、コンセントから抜いて 
おくことをおすすめします。本機を使用していなくても 、 AC 
アダプターび約]. 3 W の電力を消費します。 


お手入れ 


柔らかい布で而いてください。ひどい巧れは、薄めた台所用洗 
剤（中性）を含ませた布で而さ、後はからぶさしてください。 
♦アルコールやシンナーは使わないでください。 

♦化学ぞラさんをご使用の際は、その注意書に従ってください。 

よい音でお楽しみいただくために J 

定期的に市販のク U —ニングテープを使って、清掃されること 
をおすすめします。 









































































































八イポジション、メタルポジ 
ションテープを使っても正しく 
再生-録音-消去でさません。 


•テープの始めか5録音するとき 

あらかじめ、テープの端にある U —夕'一 
テープ部を送りだしておいてください。 

•テープの途中か5録音するとき 

あらかじめ、録音を始める位置を頭出し^ま曰ちじ 
しておいて < ださい。 IJ -ダーテープ部 

广ホール h - N 

ボタン操作を受け付けないよラにします。 

ホールド " iK )" にすると誤って録音してしまうなどの 
誤操作を防止します。 


r 邊 -1 

♦停止状態び約1分続くと、電源び切れます。 

♦ あなたび録音したわのは、個人として楽しむなどのほかは、 
著作権法上、権利者に無断で使用でさません。 

♦内蔵マイクで録音した音声はモノラルになります。 

♦録音前に、乾電池を2本とも交換することをおすすめします。^ 



正しく再生/録音できるテープ 

^ノー マルポジション 


'ノ ー マルポジション 

NORMAL POSITION/TYPE I 

o 

八イポジション 

HIGH POSITION /TYPE n 

X 

メ タルポジション 

METAL POSITION /TYPE IV 

X 





VOS 

〇 

I A - 巨 
I !リピート 

〇 

カウンター 




停止する 

~ 押す 


一時停止する _ ) 

—時停止 ~ " 押す 再開：再度押す 

♦長時間止めるとさは、必ず [■] を押して、電源を切ってください。 


早送り/巻戻しする 

回因默に 


>早送り/巻戻し中に、他の操作をするとさは一度停止させてください。 


聞きなが!5探す【キュ ー &レビュ ー 】 


早回しの音を聞きなびら、早送り/巻戻しびできます。 


〕 C 


1再生中に 
押し続ける 


指を離した位置から 
再生します。 


反対面を聞く 

か1再生中に 走行面表示 

- M 甲す おもて面：のうら面： 医) 

聞きたいところをくり返して聞く 【 A - B リピート】 : 



再生中の テープ 


A - B 間をくり返す 


mMSSMji - 


聞きたい部分 


リピート 

〇 

表 

リピート 

〇 


巧千甲い I 

始点 （ A 点）で J 甲し じ合なん 

終点 （ B 点）で巧す A 。 

A - B 間をくり返し再生します。 

解除：再度押す （ "13&"を消す) 








































































































































[標準/ 2 倍]を選ぶ 

う録音モード標準/2倍 

標準 2倍 

または 


標準：" ’’通常録音 
2倍： " Ea " テープの録音時間を2倍にして録音 
(例： 60分テープなら120分の録音びできます） 



録音したとさと同じ録音、 
f ー ドにしてください。\ 


よりよい音で録音したい 
とさは、[標準]での録音を 
おすすめします。 

[2 倍]で録音したテープは、 
同じ機能の付いたテープレ 
コーダーで 再生してください。 



【才ート U バース】「おもて面の一うら面医)」を再生/ 
録音後に自動停止します。 

「うら面医>」から始めると、うら面だけを再生/録音します。 
(走行面の切換え「反対面を聞く」^3ページ） 

【後追い録音】再生の途中から録音することびでさます。 


音量調節 



大さい 

>音量を調節してわ、録音される音 
には影響しません。 





1再生スピードを変える 

つ1インサイドホン（付属）で聞く 

) 


(本体後面) 

遅し、 



回す 


廳準](“ ’’ ） /[2簡 （ "四" ） 

により、スピードの変化び異なります。 



R ^ L プラグタイプ 

胤鍊 ( ぉう誌だ 二 


テープカウンターについて 


テープ走行時に、テープ位置のめやすとして使います。 

押す "日日日"になります。 


>接続するとさは、音量を下げてください。 

>録音時に八ウ U ング（ピーという音）び起さたら、 

インサイドホンと本体を離すか、音量を下げてください。 


カウンター 
リセット 


ステレオマイク（別売り）で録音する 


か!5録音を防ぐ 【 VOS 機能】 


VOS 機能 (Voice Operating System ) を使うと、無音のときに録 
音を自動的に一時停止するので無駄な録音を防ぐことびでさます。 

^ 公: 「入」 

( ) 録 H 中 I し ▲ 

押ず J 

" ’’：解除 

♦ 大切な録音をするとさは V 日 S 機能を解除してください。 


秦 , 


グッ!と奥まで 




プラグタイプ 
ステレオ三二 
( M 3) 


>プラグインパワータイプのマイクをご使用ください。 

>ステレオマイクを差し込むと、内蔵マイクは自動的に切れます。 


録音した音をずぐに聞く 


録音中に録音び終わりテープび巻戻されます。 
押し続ける指を離した位置から再生します。 


別売り品のご紹介 

ステレオマイク□ホン 

♦ RP-VCS00 




品番は、2日日3年12月現在のちのです。 
品番は変更されることびあります。 

ステレオインサイドホン 

♦ RP-HVS37 、 RP-HV313. 
RP-HV337 

RQTT 0563 




























































































































まを上のご注意 


、ずおすりく 病！^^^^^^^^^^^^ 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよラに説明しています。 

■ 表示巧客を無視して誤った ffi い方をしたときに生じる危害や ■ お守りいただく巧客の種類を、次の給表示で区分し、説明しています。 

損害の程度を、次の表示で区分し、説明していまず。 （下記は、絵表示の一例です。） 


A 警告 

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う 
可能性び想定される」内容です。 

A ミ主意 

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的 
損害のみび発生する可能性び想定される」内容です。 


このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 
〇この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 


A 警 t _ 

分解-改造しない 


AC アダプター（別売り）は専用品 （ RP - AC 31 己）を、 
交流 ( AC ) 10 0 V で使う 

© •指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電 
の原因になります。 

• プラグは根元まで確実に差し込んでください。 

AC アダプター（別売 0) のプラグのほこ D 等は定期的にとる 



•プラグにほこり等びたまると、湿気等で絶縁不良となり 
火災の原因になります。 AC アダプターを抜さ、乾いた布 
でふいて < ださい。 

•長期間使用しないとさは、 AC アダプターを抜いてください。 


•機器び故障したり、金属物び入ると、やけど 
や火災の原因になります。 

•点検や修理は、販売店へご依頼ください。 

分解禁止 

自動車やバイク、自輯車などの運面中は、インサイドホンで 
使用しない 

0 •周囲の音び聞こえにくく、交通事故の原因になり 
ます。 

•歩行中（特に、踏切や横断歩道）でち周囲の交通 
に十分注意してください。 



A 注意 


異常にミ互度が高くなるところに置かない 



•機器表面や部品び劣化するほか、火災の原因になること 
びあ0ます。 

•夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるところ、 
ストーブの近くでは特にご注意ください。 

インヴイドホン使用時は、音量を上ばずをない 

0 •耳を刺激するよラな大さな音量で長時間続けて聞 
くと、聴力に悪い影響を与えることびあります。 

スピーカーに磁気の影響を受けやずいものを巧づけない 

0 •スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや 
定期券、時計などび正しく働かなくなることびあ 
ります。 


乾電池は誤つた使い方をしない 

•©と©は逆に入れない 

A •新•旧電池や違う種類の電池をいつしよに使用しない 
•巧電しなぃ 

•加熱、分解したり、水、义の中へ入れたりしない 
•ネックレスなどの金属物といつしよにしない 
• 被覆のはがれた電池は巧わない 

• 長期間使用しないとさは、取り出しておいてください。 
•取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、乂災や周囲巧損の 
原因になります。 

•万一液われび起こったら、販売店にご相談ください。 
♦液び身体についたとさは、水でよく洗い流してください。 


インサイドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じた S 
使用を中止する 



•そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因 
になることびあります。 


使用上のお願い 


•強い衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。 

•水、砂、ほこりの付近ではカセットふたを開けないでください。 
•風呂場など湿気の多い所、倉庫などほこりの多い所で使わない 
で < ださい。 

•雨にめらさないでください。 

•本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。 

テレビやパソコン等の近くに置かないでください。 

使用テープについて _; 

■ 100分を超えるテープ 

テープび薄いため、こさざみな走行/停止/早送り/巻戻しなどをくり 
返さないでください。（回転部に巻さ込まれることがあります） 

■ エンドレステープはオートリバース対応のものを 

使用方法を誤ると、テープび回転部に巻さ込まれます。 

必ずテープについている使用説明をお読みください。 


■ 録音したテープを誤、つて消さないために 
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保証とア フターヴー ビス 


よくお読みください 


修理-お取り扱い-お手入れ 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 

お申し付けください 

転居や贈答品などでお困りの場合は… 

• 修理は、サービス会社-販売会社の「修理ご相談窓□」へ！ 

• 使いかた-お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センタ 
— 」へ！ 

■巧註書（表紙の下をご覧<ださい） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売 
店からお受け取りください。よくお読みのあと、イ呆巧してください。 


修理を依頼されるとを 


I 保証期間：お買い上げ曰から本体 1 年間 


] 


■ 補修用性能部品の巧有期聞 

当社は、このステレオカセツトレコーダーの補修用性能部品を製造巧 
ち切り後6年保有しています。 

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


1ページの「故障かな!？」の表に従ってご確認のあと、直らないとさは、お買い 
上げの販売店へご連絡ください。 

• が哥巧間中は 

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店び修理させていたださますので、 
恐れ入りますび、製品に保証書を添えてご持参ください。 

• 保記期間を過ざているときは 

修理すれば使用でさる製品については、ご要望により修理させていたださます。 
下記修理輯金の仕組みをご参照のラえご相談ください。 

• 修理料金の仕組み 

修理輯金は、技術輯-部品代-出張輯などで構成されています。 

巧術料 I は、診断-故障箇所の修理および部品交換-調整-修理完了時の点検 
などの作業にかかる費用です。 

部品代 I は、修理に使用した部品および補助材料代です。 

TB 張; IsTl は、製品のある場所へ技術者をが遣する場合の費用です。 


ご連絡いただきたい内容 

製品名 

ステレオカセツトレコーダー 

お買い上げ曰 

年月日 

品番 

RQ - L 470 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


ご相談お□におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社似下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名•住所などの個人情報似下「個人情報」）を、下 
記のとおり、お取り扱いします。 

1 . 当社は、お客様の個人情報を、ナショナルパナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていたださ、これらの目的のためにご相談内容の 
記録を残すことびあります。 

なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由びある場合を除さ、 
当社 iU がの第兰者に個人情報を開示-提供いたしません。 

2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。 

3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いたださましたご相談窓□にご連絡ください。 


「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームぺージをご活用ください。 http :// panasonic . jp / support / 


修理に関ずるご相談 


ナショナルパナソニック修理ご相談窓 □ 


ナビダイヤル(全国共通番号）^ 0570 ■087-087 

•お客様びおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につ 
なびります。呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせ 
します。 

>携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おか 
け < ださい。 


使いかた-お買い物などのご相談 


ナショナルパナソニックお客様ご相談センター 


36 曰曰/受付 9 時〜 20 時 

SiS ダイヤル 函 0120 -878-365 

■携帯電話. PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX 


ミオャル 画 0120 -878-236 


Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open : 9:00 -17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays) 


ナショナルパナソニック I 里ごネ g 


北海道地区 I 

本し幌 札幌市厚別区厚別 
南 2 了目 1 7-7 

巧 (011)894-1251 

旭川 旭川市 2 条通 21 T 目 
左 1 号 

巧 （0166)31-6151 

帯広 帯広市西 19 菜南 

1 了目 7-1 1 

巧 (0155)33-8477 

函館 函館市西ち硬 
己 89 ま地 241 
(函館流通卸 
センター内） 

巧 (0138)48-6631 





滋賀 守山市勝部 6 了目 

2-1 

巧 (077)582-5021 

京者 |5 京都市伏見区竹田 
中川原町 7 1-4 

巧 (075)672-9636 

大阪 大阪市:!ヒ区本庄西 

1 了目 1-7 

巧 (06)6359-6225 

奈良 大和郡山市筒井町 
800 ま地 

巧 (0743)59-2770 

和歌山 和歌山市中島 499-1 

巧 (073)475-2984 

兵庫 巧戸市中央区 

琴ノ緒町 3 了目 2-6 

巧 (078)272-6645 


東北 地区 1 

青森 青森市第二問屋町 

岩手 盛岡市羽場 13 地割 

山形 山形市平清水 1 T 目 

3-7-10 

30-3 

1-7 已 

巧 （017)739-9712 

巧 （019)639-5120 

巧 （023)641-8100 

秋田 秋田市御所野湯本 

宮城 仙台市宮城野区扇町 

福島 福島県安達郡本宮町 

2 了目 1-2 

7-4-18 

字南ノ内 6 已 

巧 （018)826-1600 

巧 （022)387-1 117 

巧 （0243)34-1 301 


首都 圍 地区 I 

栃木 宇都宮市御幸町 

1 94-20 

巧 (028)689-2555 
群馬 高崎市大ミ尺町 229-1 

巧 （027)352-1 109 

茨城 つくば市巧畑 2 了目 
8-1 

巧 (029)864-8756 

埼玉 桶川市ホ堀 2 了目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千票 千葉市中央区 
星义喜町 172 

巧 (043)208-6034 

東京 東京都世田谷区 
宮あ 2 T 目 26-1 7 

巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府市宝 1 了目 

4-13 

巧 (055)222-51 71 

巧奈川 横お市港南区曰野 
已了目 3-1 巨 

巧 (045)847-9720 

新漏 新漏市東明 1 T 目 
8-14 

巧 (025)286-01 71 



鳥取 鳥取市安長 29 已 -1 

巧 (0857)26-9695 

米子 米テ市米原 4 T 目 
2-33 

巧 （0859)34-2129 

松江 松江市平成町 

182 ま地 14 

0(0852)23-1128 

出雲 出雲市ミ度橋町 41 巨 

巧 （0853)21-3133 

ミ兵田 ミ兵田市下府町 
327-93 

巧 (0855)22-6629 

岡山 岡山県都達郡早島町 
矢尾 807 

巧 （086)292-1 162 

広島 広島市西区南観音 

8 T 目 13-20 

巧 (082)295-501 1 

山 □ 山口市錶銭司 

字錶銭司団地化 
447-23 

巧 (083)986-4050 



香川 高松市勒使町 1 曰 2-2 

巧 (087)868-9477 

徳島 徳島県板野郡：!ヒ島町 
度周ミ兵字かや 108 

巧 （088)698-1 125 

高知 南国市岡豊町中島 
331-1 

巧 （088)866-3142 

愛媛 松山市±居田町 
750-2 

巧 （089)971-2144 



部 


石川 石川県石川郡 
野々市町稲荷 

3 T 目 80 

巧 (076)294-2683 
富山 富山市寺島 1298 
巧 (076)432-8705 

福井 福井市開発 4 了目 

112 

巧 (0776)54-5606 

mm 松本市大字を賀 
7600-7 

巧 (0263)86-9209 
静岡 静岡市西島 76 日 

巧 (054)287-9000 
名ち屋 名ち屋市瑞穂区 
塩入町 8- 10 
巧 （052)819-0225 

岡崎 岡崎市岡町南义保 28 

巧 (0564)55-5719 

岐阜 岐阜県本巣郡：!ヒ方町 
高屋太子 2 T 目 30 

巧 （058)323-6010 

高山 高山市花岡町 3 T 目 82 

巧 （0577)33-0613 

兰重 义居市森町字化谷 

1 920-3 

巧 （059)255-1 380 



福岡 春曰市春曰公園 
3 Tg 48 

巧 (092)593-9036 

佐賀 佐賀市鍋島町大字 
八戸字上深町 3044 

巧 （0952)26-9151 

長崎 長崎市東町 1949-1 

巧 （095)830-1 658 

大分 大分市缺原 4 了目 

8-3 已 

巧 （097)556-3815 

宮崎 宮崎市本郷北方 
字草葉 2099 -2 

巧 （0985)63-1 213 

負!本 熊本市健軍本町 12-3 

巧 (096)367-6067 

天草 本ミ度市港町 18- 11 

巧 （0969 に 2-31 25 

鹿巧島 鹿児島市与次郎 

1 T 目己- 33 

巧 (099)250-5657 

大島 名瀬市長；兵町 10 -1 

巧 （0997)53-51 01 


所在地、電話番号び変更になることびありまずので、あ 5 かじめご了承くださし、。 
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